TEOFIL CZERNIAWSKI 


konduktor e. k. kolei państw. 


po krótkiej a dolegliwej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 


zasnął w Panu dnia 14. listopada 1898. «w 32 roku życia. 


W smutku pozostała żona z dwojgiem dzieci i familią zaprasza Krewnych, 
Znajomych ı pobożną Publiczność na pogrzeb, odbyć się mający dnia 16. listopada b. r. 
o godzinie 3-ciej popołudniu z Kliniki szpitalu powszechnego w Krakowie, na miejsce 


wiecznego spoczynku. 


Podgórze, dnia 15. listopada 1898. 


Drukięm W. Poturalskiego w Podgórm. 


